Data Processing Results 


Data File Name 

: DATA 006 

Folder 

: 040806 

Sample Name 

: Mix Cal IRMS 003-1 

Sample ID 


Sample Position 

1 

Injection Size 

0.0000 

Sample Type 

Sam 

Method 

M-AN-38 

Batch Name 

040806 

RunTime User 

micromass 

Acquisition Time 

11:30 r 41 Date : 04/08/06 

Current Time 

11:46:25 Date : 04/08/06 


j i Analysis of Reference Gas Data 

L.' Ref Delta 13 = -34.50 Ref Delta 18 = -19.30 


u 


Time 

42.6 
102.6 
742.8 
802.9 


8 
8 
8 
8 

Major 

498E-8 

503E-8 

421E-8 

412E-8 

Ratio 2/1 
1.1778E-2 
1.1778E-2 
1.1777E-2 
1. 1776E-2 

Ratio 3/1 
4.2537E-3 
4.2534E-3 
4.2519E-3 
4.2519E-3 

d Dev 

Of 

Fit 


1.2485E-7 

1.0555E-7 


Analysis of Sample Peaks, with Zero Subtraction 


IC02 


Time Height Area 


2/1 


3/1 


dC13Pk dOlSPk 


I •- 191.6 5.57E-9 1.4452E-8 1.1796E-2 4.17a6E-3 -32.30 -36.54 

i--! 259.1 4.36E-9 1.2956E-8 1.1B4SE-2 4.1803E-3 -27.78 -36 13 

350. 9 4.90E-9 1.4134E-8 1.1801E-2 4.1745E-3 -31.79 -37 39 

p 538.2 5.18E-9 1.4106E-8 1.1805E-2 4.1624E-3 -31.30 -40 09 
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